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CEC 110 POWER beard IB 1126 










POWER BOARD ASSEMBLY CEC 110 


*c. IB 1126 


ITEM MMT MtlSNATION 

Mo 


RG 1 


6 |RG 2 


8 I D 1 


CN 2 


10 ICN 1 


- 6 - 8 - 


16 1C 2 


17 


CODE P**T 
Mo 


•C SCRIPT K>W 


t IB 1126 



OV. 1 AMP Sect •Brid.(W-00* 


AMP Bect.Brid.fKBPC* 


1-00 


E 1230 +5V. 5 AMP Volt age Regulator 


MA 78H05 KC 


CE 1640 -5V. 1 AMP Voltaire Regulator 








Modu 1 Male Connector 


CE 11611 8 Pin Modu 1 Male Connector 


2 



S 1 

Lc 

E 156 

1 

Heat Sink 16 

/75/ 


CE 10991 Heat Sink ML 26/50 T0-220 


Heat Sink 16/40 


CE 12611 0.31 MP 50V. Polies.film Capac. 


CE 13841 10.000MF 16V. IP ectr.Cap.Sin. 


aided 


CE 1005 0.1MF 50V. Ceramic Capacitor 


CE 1026 1.000MF 25V. Elec. Cap. Sin. End. 


CE 1579 2.200MF 25V. Elec. Cap. Sin.End. 


Carbon Resistor 


47 OHM 1 Turn Vertical Trimmer 


ommonlv mounted 22 OHM 1/4W.5 


Carbon Resistor 



































































































c*"'*""*"' «»i COIN SWITCHES ADJUSTMENTS BOARD CEC 069 


l#c. 


IB 1145 


tTCM 

No 

•AAT #EStGNATK>N 

CODE «un 

No 

•cscmrriON 

mda 

No 

1 

P.C. IB 11 45 

CE 2100 

Printed Circuit Board IB 1145 

1 

2 

CN 1-2 

CE 1590 

-15 Pin Modu 2 Male ConnectorB 

2 

3 

I C -7 

CE 1014 

4001 B C-Mos-Ic 

1 

4 

IC 8-10-12 

CE 1016 

4011 B C-Mos-Ic 

3 

5 

ion 

CE 1745 

4011 B C-Mos-Ic 

1 

6 

1C 9 

.CE 1231 

4029 B C-Mos-Ic 

1 

i 

IC 1-?-? 

.CE 1746. 

-4089 B C-Mos-Ic 

1 

6 

1C 6-6 

CE 1740 

_40161B C-Mos-Ic 

2 

9 

1C 4 

CE 1715 

_74C14 0- Mob- Ic n 

1 - 

1Q_ 

Dir. Sw. 1 

CE 1480 

Din Switch 8 vie 

1 


Q 6 - 2 

CE 1290 

BC 217 KPN Transistors 

2 

! 12 — 

Q 5— 4— 3—1 

CE 1010 

BC 171 NPN Transistor 

4 

n_ 

C 10 

CE .1162 

100 MF 16VL* Elettr.Cao.Assiale 

1 

1A_ 

0 7 

CE 1641 

0.11MF 1SVl..f*ntftHim Hat). 

1 

15 

IC 11 

CE 1011 

NE 555 Mob Ic 

1 

1£_ 

O 9-1 2-1 1-1 <1—1 6-1 6-1 7 

DE 1005 

0.1 MF Ceramic Capacitor 

7 

12_ 

C 11 

CE 1100 

10 MF 16VX. Elettr.Cap.Assiale 

1 

1£_ 

C 1-2-4-5-8 

CE 1029 

10 Kof 50VL. Ceramic Cap. 

5 

19 

C 1-6 

CE 1159 

1 Xof 50VL. Ceramic Cap. 

2 

20 

O 1-2-1 

CE 1519 

IN 4001 Diodes 


21 

£24-25-27-28 

CE 1194 

22K OHU 1/4W/ 5^ Carbon Resistor 

4 

. 22__ 

£-14 

CE 1195 

15K OHM 1/4W. 595 Carbon Resistor 

1 

23 — 

R 2—4—5—8—10—1 1—16—17— 





18-19-20-21-22-2.1 

CE 1171 

10K OHM 1/4W. 5* Carbon Resistor 

14 

24 — j 

R_1i-6-l2 

CE 1165 

4.7T OHM 1/4W. 595 Carbon Resis. 

3 

25— 

R 1-1-7-9-26-29-15 

CE 1164 

2.2K OHM 1/4W- 595 Carbon Resis. 

7 















































1 " * 

1 
















































k_ 





(Z 





Iz 





F— 
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SW7 


10 * 









































ALIMENTAZtONI POWER BOARO 
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